


КОМПОНЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 


МОСКВА 
КОМПОНЕНТЫ И МИКРОСХЕМЫ 
Магазин предлагает импортные компоненты 
для ремонта аудио- и видеотехники. 
Электронные компоненты для производства 
и разработок 
г. Москва, ул. Хромова, д. 7/1 
(вход через телеателье}; 
радиорынок «На Можайке», пав. 14/828, 
тел./факс: (095) 168-7083, 
е-пай: Китк&@плай.ги, 
млллм.сеегпазег.ги/ Кип 


ВОРОНЕЖ 
МАГАЗИН «ДИП И ЧИП» 
Электронные компоненты, 
измерительные приборы и инструмент 
г. Воронех, ул. Кольцовская, д. 38, 
тел.: (0732) 59-7557, 
факс: (0732) 59-7557, 
е-пай: пРЮ@гаЧ!юосот.угп.ги 
Режим работы: с 9-ОО до 18-00, 
суббота, воскресенье: с 10-00 до 16-00 


ИЖЕВСК 
ЭЛлКОмМ 000 
Удмуртия, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 38, офис 16, 
тел.: (3412) 78-2758, 
факс: (3412) 51-1046, 
е-пай: есот@идтпев.ги, 
мл. и@гп.ГИ 
Режим работы: с 9-00 до 18-00, 
пер.: с 12-00 до 13-ОО 


НОВОКУЗНЕЦК 
ДЕЛЬТА 
Электронные компоненты, механические детали, 


техническая литература, коммутационные изделия, 


химия для электроники, элементы питания и др. 
г. Новокузнецк, ул. Воровского, д. 13, 

тел.: (3843) 74-5949, 

факс: (3843) 74-5949, 

е-тай: мс@п\ук7.Ки7Ба$$.пеф, 

мллл/.Чека-п.ги 


Режим работы: с 10-ОО до 18-00, 
суббота: с 11-ОО до 15-00, 
выходной: воскресенье 


НОВОСИБИРСК 
ООО «ЭлКоТэЛ» 
Электронные компоненты, литература и другие 
необходимые материалы для ремонтников, 
разработчиков и производителей электронной 
техники, а также более ЗОО видов электронных 
наборов и модулей для самостоятельного 
изготовления от «МАСТЕР КИТ» 
г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 48, 
тел.: (3832) 59-9316, 
тел./факс: (3838) 51-5699, 
е-тай: е!собе!@оп!пе.п$К.зи, 
млллм/.е!собе!.ги 
Режим работы: с 10-00 до 17-00 


САМАРА 
МИР ЭЛЕКТРОНИКИ 
Электронные компоненты, измерительные приборы, 
паяльное оборудование, инструменты, 
антистатические принадлежности, 
электромонтажная мебель 
г. Самара, ул. Ерошевского, д. За, 436, 
тел: (8462) 35-2609, 
факс: (8462) 35-2318, 
е-тай: за!ез@емог.ги, 
млм. е\ммог1а.ги 
Режим работы: с 9-00 до 18-00 


ОДЕССА (Украина) 
«МАО ПЛЮС» 
Широкий ассортимент электронных компонентов, 
механики, паяльники, паяльные станции, 
запчасти к СВЧ, наборы «МАСТЕР КИТ», 
химия для электроники, пассики и прижимные ролики 
для видеомагнитофонов, инструмент для ремонта 
г. Одесса, радиорынок, место 10, 
тел.: (0482) 34-4884, 21-7134, 
е-пай: па @расо.пев 
Режим работы: 
воскресенье с 8-00 до 14-00 





Телефон: (095) 925-6047 
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